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下限位置 

吹出口開口部 
までの寸法 


(停止時) 


フレア 09.52 
(632, 712 NDR 1： 012. 7) 

補助配管(機外長 0. 4 m ) 
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/図 

度/ 
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適用 

機種 


RAS-221NDR1(W) 

RAS -之 

102NDR1(W) , (X) 

RAS-251NDR1(W) 

RAS-J 

>62NDR1(W) , (X) 

RAS-281NDR1(W), (X) 

RAS-( 

532NDR1(W), (X) 

RAS-361NDR1(W) 

RAS-' 

M2NDR1(W) 

RAS-401NDR1(W) 
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